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  جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني )  - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  5443 - حكم الصلاة مع سد الأنف النازف دماً  - نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  انا والحمد لله محافظ على الصلوات في الجماعة في اوقاتها وفي مساجد الله. ولكن في بعض الاوقات ينزف ان في دم اثناء الوضوء ويستمر معي هذا النزيف لفترة طويلة وربما
  -
    
      00:00:00
    
  



  يستمر لفترة اطول واسد ذلك بشيء من القماش او اللفاف وقت الصلاة. هل في ذلك خطأ؟ وبماذا تنصحونني سماحة الشيخ؟ لا حرج هذا فاتقوا الله هذا هو هذا هو الواجب
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  عشرين يمسكه سد الانف هذا من العلاج ولا حرج في ذلك والحمد لله
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